56. Gegenseitige Induktion mehrphasiger Stromkreise.
143
die   Klemmen   der   sekundaren   Transformatorwicklung   vertauscht
werden, wobei M negativ wird, y— P- r- . In den beiden letzten Fallen
--
ist J3 mit J± nahezu gleichgerichtet. Im ersten Fall ist die Netz-spanming die Differenz der Teilspannungen an Transformator und Drosselspule, im zweiten die Summe.
Als zweites Beispiel sei die Mes-sung der gegenseitigen Induktion zweier Spulen in der Briicke Fig. 115 angefuKrt.
Damit das Galvanometer nicht aussehlagt, mu6
Fig. 115.
sein.    Sind   die  Spulen  so   geschaltet,
daB  im   Stromzweig 1   die   EMK   der
gegenseitigen   Induktion   des   unverzweigten   Stromes   (i^ -f- *3)   der
EMK der Selbstinduktion des Stromes i^   entgegengerichtet   ist,   so
sind die Bedingungen dafiir, daB keine Spannung am Galvanometer
besteht:
und
'vSi -"a — <\53 •**£ Die erste Bedingung zerfallt in die beiden Teile
(I63a)
und
Gl. 164 und 163 a ergeben
wie fur Gleichstrom, dann ist
(165)
Der Wert fur Q3 in GL 163b eingesetzt, gibt M          R,              &t
(166)
56. Gegenseitige Induktion mehrphasiger Stromkreise.
Sind die drei Stromkreise   eines Dreiphasensystems  magnetisch miteinander verkettet, und sind die Strome t15 *2, f3, die Spannungenng so getroffen, daB J.2 in dem auBeren Stromkreis J1 entgegengerichtet ist und das Windungs verhaltnis so ge wahlt, daB J"2 ^> J^ ist, so
